Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



461-109 




Biihrer PF18 

Ford 592 E 

EP. SPE4A75S516 

Ford 

4 Zyl. Simms P41 45/78, P4250/51, P4347/48 
6 Zyl. Simms P4316, P4354, P4353 80 PS 

Lansing Bagnall 

FLT, Perkins 3.152 

Perkins 

3.152 (OEM 2641308) 

(Forderpumpe an Einspritzpumpe montiert) 



461-110 




Allis-Chalmers 

B272, D272 

Perkins P3.144, P3.144TA 

Ford Super Dexta 

3 Zyl. Minimec P 4588 

International Harvester 

B275, Perkins 3.152 

Massey Ferguson 

TE20 Perkins 3.144 

Perkins 

Simms P4442, P4588, P4696 
P3, 3/144, 3.152 
SPE 3A60S593 

(Forderpumpe an Einspritzpumpe montiert) 



461-112 




Land rover 

88 und 109 Serie IIA 2 1 /4Diesel (-Suffix K) 
FC Diesel 

Leyland 

Sherpa 2.5 I Diesel 



1961-71 



CPO Diesel & Electro AG 4655 Stusslingen 



Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



461-114 




International Harvester 

B 275 Diesel 

B414 

B 434 Diesel 

B450 

BD 144 Diesel 

BD 154 Diesel 



461-133 




Clark 

Fork Truck Perkins 6.354 

Hydromac Bagger 580 

Perkins 6.354 

Hyster 

Fork Truck H150 und H250 Perkins 6.354.. .1 
Comb. Perkins A6.354 

International Harvester 

H65 Payloader Perkins 6.354 
JH60 

Landini 

R9500 Traktor 

Massey Ferguson 

Perkins 

Mot. 6.354 



461-138 




Balkancar 

2/4 Ton, Perkins 4.203 

Biirirer 

Perkins AD4.203 

Hyster 

Fork Truck - H60C, Perkins 4.203 

Lancer Boss 

Applic. Perkins 4.203 

Landini 

6000, Perkins A4.192 - A4.203 

Massey Ferguson 

Mod. 165 Mot. AD4.203 

Perkins 

Mot. P4, 4.203, AD4.203, 4.192 



1965 
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Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



461-147 




Jeep Willis Pick-up 

Perkins 4.203 

Perkins 

Mot. 4.154 



461-152 




Biihrer 

OS 13 

Massey Ferguson 

35 Mot. Standard 

Standard 

OE138/OE160 



461-165 




Broome & Wade 

Compressor CAI Perkins AD3.152 

Fenwick 

D3/SD3B, SD3A, Perkins AD3.152 

Hyster 

Fork Truck S30.40C, Perkins 3.152.1, D3.152 

Landini 

4000. 5000, Perkins AD3.152 

Massey Ferguson 

135 Perkins AD3. 152 

Perkins 

Mot. A3.144, 3.152, AD3.152, D3.152 



CPO Diesel & Electro AG 4655 Stusslingen 



Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



461-170 




13 



JCB 



Leyland 

255, 262, 270, 272 Mot. 4/98DT, NT 

344 Mot. 3.4 TD 

Boxer BX 1 000 Mot. 5,1 lit. V. Diesel - 1972 

Boxer BX 1000,1 160,1200,1300 5,7 lit.V.Diesel - 1972 

Boxer BX 1 200, 1 300, 1 6TA, 1 6TF Mot. 6/98 D 1 973 - 

Boxer BX 984, 1 000, 1 1 60 Mot. 6/98 Diesel 1 973 - 

Boxer DV/NV Mot. 6/98 Diesel 1973- 

Bus Viking FF 1 1 00 Mot. 6/98 Diesel 1974 - 

FG 350, 360, 550, 700 Mot. 3,8 1970- 

FG 350, 360, 550, 700 Mot. 4/98 Diesel 1973 - 

FG 900 Mot. 5,1 & 5,7 lit. V.Diesel 1 970-1 972 

FG 900 Mot. 6/98 Diesel 1973 - 

FGK 100 Mot. 5,1 - 5,7 lit, V. Diesel -1970 

FM 420 Mot. 3,8 lit. Diesel 

Skidded Units Mot. 4/98 NT 

Terrier 360, 420, 600, 830, 900 WF Mot. 4/98 Diesel 1 973 

Terrier 650, 750, Mot. 3,8 lit. Diesel 1971-1972 

Terrier 650, 750, 850, 950 Mot. 5,1 lit. 1973-8/83 

Terrier 950, Mot. 5,7 lit. V. Diesel 1971-1973 

384 Nuffield Mot.4/65 3,8 T, TA, TD 

Nuffield 285, 485, 2100, 4100 Mot. 6/98DT, NT 

WF 360, 420, 600, 830, 900 Mot. 3,8 lit. Diesel 1970 

WF 830, 900, 1025 Mot. 5,1 lit. V. Diesel 1970 

WF 830, 900, 1 025, 1 1 60 Mot. 5,7 lit. V.Diesel 1 970-1 972 

WFK 100, 120 Mot. 5,1 & 5,7 lit. Diesel 1965-1970 

WFK 100, 120, 140 Mot. 5,1 & 5,7 lit. V. Diesel - 1970 

WGK, WFK 30, 40, 60, 80 Mot. 3,8 lit. Diesel 1 965-1 970 



461-175 




Landini 

6500 Mot. Perkins AD4.203 

Massey Ferguson 

165, AD4.203 

1 58/1 58ET/158Mk 111 Mot. AD4.203 

Perkins 

AD4.203, 4.203, 4.318 



1966 



461-176 




s 



Aebi 

TP 35 Leyland 1 .5 I 

Bucher 

TR 2400 Leyland 1 .5 I 
TR 1800 Leyland 1.5 I 

Leyland 

Mot. 1.5/1.81 

Schilter UT 

Leyland 1 .5 I 
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Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



461-179 




Ford 

3000, 5000, 8000, 9000 
Super Dexta, Super Major 5000 

(Forderpumpe an Motorblock montiert) 



1/74- 
1962-1966 



461-184 




Landini 

4500, 5500, 5500 4RM Perkins AD3.152 

Lindner 

520S Perkins AD3.1 52 

Massey Ferguson 

135 Perkins AD3. 152 

Perkins 

Mot. 3.152, AD3.1 52 



461-193 




Clark 

C60/C70/C80 "B" CY40/60 Perkins 4.203 

Eicher 

3355,3356 Perkins 4.203 

Fenwick 

FLT Perkins 4.203 

Hyster 

Fork Truck H40H Perkins 4.203 

Lancer Boss 

Applic. Diverse Perkins 4.203 

Landini 

TL16N Perkins AD4.203 

Massey Ferguson 

155/158 Perkins 4.318 

260 Perkins AD4.203 

560 Perkins 4.203 

592 Perkins 4.318 

595 Perkins 4.318, 4.318.2 

Perkins 

Mot. A4.318- 4.203 
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Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



461-204 



< -. 




Aebi 

TP45 Perkins 4.108 
TP 50/60 

Coventry 

Fork Truck Perkins 4.107 

Fenwick 

J 1 072 Perkins 4.108 

Hyster 

Fork Truck H20-25E, H20-30D Perkins 4.107 

Massey Ferguson 

30 Perkins 4.107 

Perkins 

Mot. 4.107, 4.108 

Rapid 

Transporter Perkins 4.108 

Reform 

Muli40, 140 Perkins 4.107/ 4.108 

Schilter LT 

Perkins 4.107/ 4.108 



461-211 




>^-Ufl 



Leyland 

2,21 Diesel FG-FGK30, S200, 350FG 1970-1974 

2,21 Diesel Gypsy Diesel, EA 1970 

2,51 Diesel VVFK30-40, WF360-420 1970 




461-229 




Aebi 

Perkins 4.108 

Clark 

FLT Perkins 4.108 

Fenwick 

J1072 FLT Perkins 4.108 

Hyster 

Fork Truck H20E FLT Perkins 4.108 

Schilter 

LT 2/3 Perkins 4.108 ( letzte Ausfuhrung 
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Nr. 



461-240 



Pumpe 




Fahrzeuge 



Lister 

Mot. Diesel Serie SR 



461-251 




Massey Ferguson 

365 Perkins A4.236 
375 Perkins A4.236 
390 Perkins A4.248 
3050 Perkins A4.236 
3065 Perkins AT4.236 
3070 Perkins AT4.236 

Perkins 

Mot 4.236, A4.236, AT4.236, 4.248 



461-259 




Landini 

6400, 6500 Perkins A4.236 
6830 Perkins A4.236 
7500,7500 Perkins A4.236 
8500,8500 Perkins A4.248 
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Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



461-264 




Broome & Wade 

Compressor CA2/3 Perkins 4.236 (2641725) 

Buhrer 

Perkins 4.236 

Carraro 

600, 700 Perkins 4.236, 800 Perkins 4.248 

Caterpillar 

VC60C, 660 P Perkins 4.236 

Clark 

DC70 Perkins 4.236 (2641725) 

Hyster 

Fork Truck H 1 10/150F Perkins 4.236 

JCB 

Perkins 4.248 

Johnston Bros 

Serie 400 Perkins 4.236 

Lancer Boss 

FTL Perkins 4.236 

Under 

Perkins 4.236 



461-267 




Case 

1190, 1290, 1390, 1490, 1690 Mot. D. Brown 
580 Mot. David Brown 

David Brown 

1x58, 1190, 1290, 1390, 1490, 1690 
990, 1200, 1400 Serie 900 



1974 



1974- 
1974 
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Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



461-276 




*m 







Biihrer 

PF18Mot. Ford592E 

Ford 

2700 Serie 254, 380 
2715 E Mot. 6Zyl. 



(Forderpumpe an Block montiert) 



1965/1973 



461-284 




Broome & Wade 

Compressor CA2/3 Perkins 4.236 

Clark 

DC70 Perkins 4.236 

Hyster 

Fork Truck H 100/150F Perkins 4.236 

Landini 

8000 Perkins 4.248 

Massey Ferguson 

186, 165 Perkins. A4.21 2 

168, 175/175S, 175/178 Perkins A4.236 

185/188 Perkins A4.248 

Perkins 

Mot. 4.212, A4.236, A4.248 (2641478) 



461-303 




Perkins 

Mot. 4.165 

Mot. 4.165 Ap. Volkswagen 

VW 

Furgon 230/313 Diesel Perkins 4.165 

Furgon LT 28D, LT 31 D, LT 35D Perkins 4.165 
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Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



461-310 




Hydromac 

H115 Perkins 6.354.4 

Hyster 

H150 - 275 - 300 - 350H Perkins 6.354.4 

JCB 

808 Perkins 6.354.4 

Lancer Boss 

700 FLT Perkins 6.354.4 

Landini 

10500, 12500, 13500 Perkins 6.354.4 
12500, 14500, 14500 Perkins 6.354.4 

Perkins 

Mot. 6.3544 - T6.354.4 



461-311 




Balkancar 

Impex Perkins 4.203.2 

Biihrer 

OP 17 Perkins AD4.203 

Caterpillar 

V 40-60 C Perkins 4.203.2 

Clark 

C 500Y Perkins 4.203.2 

Coventry 

Mod. DA 2.5 Perkins 4.203.2 

Eicher 

3355 - 3356 Perkins 4.203.2 

Fenwick 

diverse Modelle Perkins 4.203.2 

Hyster 

H60 - 80C Perkins 4.203.2 

Massey Ferguson 

155, 158, 260, 560 Perkins AD4.203 

Perkins 

Mot. 4.203.2 - AD4.203 
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Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



461-312 




Atlas Copco 

Compressor XA60 Perkins AD3.152 

Broome & Wade 

Compressor CAI. CAIS Perkins AD3.152 

Hyster 

Fork Truck S30/40C FLT Perkins AD3.152 

Johnston Bros 

Diverse Modelle Perkins AD3.152 

Lindner 

Transporter 520S Perkins AD3.152 

Massey Ferguson 

133/135 Perkins AD3. 152 

148 Perkins AD3.152S 

235, 245, 255, 550 Perkins AD3.152 

340 

Perkins 

Mot. AD3.152 



461-314 




Ford 

Reihenpumpe P4685, P4862, P5596 

5600 - Reihenpumpe P4862-8A 
561 - Reihenpumpe P5675 
6600 - Reihenpumpe P5598 
661 - Reihenpumpe P5597 
7610 - Reihenpumpe P5597-1 D 



461-404 




Biihrer 

MFD 410, OF 18, PF 21 

Ford 

Major, Super Major 



(Forderpumpe am Motor montiert) 



CPO Diesel & Electro AG 4655 Stusslingen 



11 



Nr. 


Pumpe 


Fahrzeuge 


461-66 






John Deere 

Serie 20 / 30 / 40 




^v 








m±3 






* ,1 ?pi 




1/ 




Ik £f 






^f 






6223001 


■ 

jar ~ 




Handpumpe 


2 447 222 000 






Handpumpe 




-— * 




Fur Bosch Forderpumpen 




^^ 




(Gew. M1 6x1 .5mm) 










Motor : 












KHD, Fiat, Hatz, Mercedes, MWM 
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Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



1669/5 




Fendt 

D 225-6 (90 PS) Schlepper FW 258 9/67-68 

MWM Mot. 208/308 (1 9-84 PS) 1 964 

D 226 (22-125 PS) 1968 

D 301-2 (20 PS) 1967-1969 

D 302(7-27 PS) 1971- 

D 322, D 325 (26-90 PS) 1 966 - 

D 327 (20-112 PS) 1966- 

TD 208 (70-90 PS) 1966- 

TD 226-6 (100-150 PS) 1972- 
FarmeM04SMWM D 226 
Farmer LS MWM D 226-4 

Pierburg 

7.15509.50 



1899/5 




%' 




Aebi 

TP25 

Lombardini 

Mot. 8LD 600, 8LD 602 (Gruppe 8) 
Mot. 904 

Reform 

Metrac 2002 Mot. Lombardini 904 



1910/5 




Lamborghini 

C553, C653 Same 3 Zyl. 
R235 Same 2 Zyl. 
R654, R854 Same 4 Zyl. 

Same 

Aurora, Minitauro 

Aurora, Minitauro C 3 Zyl. 

Corsaro 

Falcon, Falcon C 4 Zyl. 

Delfino, Sirenetta 2 Zyl. 

Saturno 4 Zyl. 
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Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



1911/5 




Lamborghini 

R1056Same6Zyl. 

Same 

Buffalo 130 PS 6 Zyl. 
Drago 6 Zyl. 
Panther 5 Zyl. 
Tiger 5 Zyl. 



1978 

- 1978 

- 1978 

- 1978 



1927/5 




Lamborghini 

LDA 672, LDA 673 
LDA 832, LDA 833 

Schilter 



1928/5 




Lombardini 

3LD 450 

500, 503, 505, 507 
520, 523, 525, 527 
LD 450 Gr. 3-4 
LDA 80, LDA 80B 
LDA 96 



Mi:i 
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Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



1930/5 




Hurlimann 

Lamborghini 

1056 Mot. Same 6 Zyl. 

Same 

Industriemotor 
Buffalo 130 PS 6 Zyl. 
Drago120PS6Zyl. 
Panther 90 PS 5 Zyl. 
Tiger 100 PS 5 Zyl. 



1979 



1979 
1979- 
1979- 
1979- 
1979- 



1947/5 




Fiat 

350, 355 

400, 420, 450, 450DT, 455, 470, 480, 480DT 

500, 500DT, 505, 505C, 500DT Special, 540, 550, 550DT 

555, 580 

600DT, 605, 605C, 640, 640DT, 666, 670, 680 

780 

850, 880 

45-66, 50-66, 55-66, 56-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66 
60-90, 65-90, 70-90, 80-90 



1948/5 




Fiat - Allis 

FL4/D, FL4/L, FL4/C Mot. 8035.01 .265 

Fiat-OM Carrelli 

DIM 20, DIM 25 Mot. 3 Zyl. 
DIM 30, DIM 35 Mot. 4 Zyl. 
DM 12, DM 15 Mot. 3 Zyl. 
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Nr. 


Pumpe 


Fahrzeuge 


1949/5 




AIFO (IVECO) 






£|| 


Mot. 8051 .05.200 
Fiat (IVECO) 






\ £| 


40,50/8,40/35, 50/10,55/10 
40/35 AB, 40 A/B, 50 A/B/C, 55 A/B 


1979- 




sVQL 


50 NC/A, 50 NC/B, 50 NC/C 


1979- 




t^2a^^F?nlt ' 


50/10, 55/10, 50 NC 


1979- 




C - " ^^ II 


50/8, 55/8, 65/10,70/10,75/10 






Ml -*^ 


55 NC/A, 55 NC/B, 55 NC/C 


1979- 






616N3/4 
65 A/B/C, 70 A/B 
Mot. 8041 .05.260 
Mot. 8045.25.382 
Mot. 8055.25.210 


1979- 


1981/5 




Case 








Mahdrescher 






L 


8-41 Combine Mot. D 206 (48 kW) 


1/68- 




%_^ 


321 Combine Mot. D 239 (55 kW) 


6/67- 




431 Combine Mot. D 310 (62 kW) 


4/68- 




^$^ 


541 Combine Mot. D 358 (82.5 kW) 


4/68- 




923 Combine Mot. D 358 (74 kW) 


4/68- 




933 Combine Mot. D 358 (84.5 kW) 


4/68- 




943 Combine Mot. D 358 (60.5 kW) 


4/68- 




^3" ^^^ 


953 Combine Mot. DT 358 / 402 (100/1 12/121 kW) 


4/68- 




^s 


Land- / Industriemaschinen 








503 Schaeff Mot. D 155 (43 kW) 








H-30-B Mot. D 239 (49 kW) 








H-50-B Mot. D 310 (63 kW) 








H-60 Mot. 358 (73 kW) 








H-65-C Mot. DT 358 (82 kW) 








520A Payloader Mot. D 358 (84 kW) 








520B Payloader Mot. DT 358 (96 kW) 








530A II Payloader Mot. DT 402 (116 kW) 








530B Payloader Mot. DT 358 (136 kW) 








Traktoren 








743XL Mot. 239 (49/53 kW) 








955 Mot. D 310/358 (66 kW) 








1055 Mot. D 358 (74 kW) 








1255 Mot. DT 358 (92 kW) 








1455 Mot. DT 402 (107 kW) 








Pierburg 








7.15524.00 








7.15567.00 








7.15567.50 
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Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



1982/6 




Fendt 

MWM D 226-4 (36/47/54 kW) 



1/75 



2515 



Renault 

MWM D 226-4 (47/54/58 kW) 



+,t*fk 



k 



$▼ 




2558 




Carraro 




4500 CS Mot. 285 




Traktor 502, 504 Mot. 285 


1973- 


Traktor602, 604 Mot. 315 


1973 


Traktor 650 DT, 655 CL Mot. 425 


1973 


Traktor 702, 704 Mot. 505 


1973 


Traktor 952, 954 Mot. 575 


1973 
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Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



04157223 




KHD 

F2L410 
F 2 L 41 1 
F 2 L 51 1 

Pierburg 

7.20546.01 .0 



1965- 
4/1979 



04157603 




KHD 

F3L812 

F3L912/912W 

F4L812D 

F4L912/912W 

F5L912/912W 

F6L812D 

F6L912/912W 

4157603 

Pierburg 

7.15252.51.0 



04157698R 




KHD 

F2L912 

F2L912W 

(am Motorblock montiert) 



Pierburg 

7.15547.00.0 



1968- 
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Nr. 



Pumpe 



Fahrzeuge 



FP1614 



. ** 




Perkins 

Mot. 4.20 



FP1664 




Linde 

Stapler H 350, A 40, H450 

Hyster 

Stapler H 70 
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